


自 遇 之 雇 证 区 斑 二 用 式 
其 音 机 未 但 可 收费 广 手 1 
下 震 所 裕 纺 之 音 染 ， 日 则 ， 
哇 司 收 当地 警 局 内 发 之 警 





呈 ， 芝 未 庆 发 生 案 件 圣 ， | 大 
我 人 可 下 得 获 局 所 和 发 之 调 和 人 


汪 车 朝 等 播音 ,站 味 极 舌 
败 厚 ， : 本 措 有 南 式 单 管 机 
夫 。 


人 





ao 


大 管 志 地 超 外 差 式 旅行 机 


雹 家 尾 内 唯一 娱 业 品 











幼 需 天 地 和 粮 ， 可 收 数 千 里 外 之 电 召 ， 


宏大 ， 和 音质 清晰 ， 可 供 侍 室 数 十 人 之 丈 闻 


电 人 便利， 使 用 简单 ， 史 毫 无 常识 者 ， 亦 可 


自如 ， 纸 插 炎 毫 困 元 。 
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本 期 要 目 


二 天 必用 苦心) me 瑟 。 
和 
人 
长 短波 三 管 电 池 式 收 示 机 可 eeoooeeeeeeeeeee ee( 黄 ) ev 
家 庭 用 收 土 唱片 二 用 三 管 交 流 杰 …………… …( 静 需 ) 
广播 营 号 一 用量 管 条 os 人 G) 0 
害 用 伪 波 三 管 志 池 收 埋 机 po ( 沽 的) ooeeoee 


人 金属 尾 安 管 三 管 机 镶 路 四 徒 ee ( 柳 )…… 


改良 后 艺 来 式 二 管 站 车 焰 和 ee ( 卫 丁 和 良 ) 
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太 管 志 地 超 外 差 式 收音 机 
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六 管 电 池 超 外 差 式 收 香 机 自发 售 乌 来 因 有 标 超 奇 之 成 悉 深 受 至 司 
- 语 用 者 之 欢迎 ， 收 香 成 杆 有 尘 葛 超过 总 想 之 外 :如 四 罚 成 都 重庆 ，” 





河北 北 焉 ,福建 福州 等 地 均 有 来 面 报告 负 : 「 大 天 俱 和 良好 时 夜间 钴 筑 
天 地 稳 可 收获 上 海 纺 力 电台 十 父 七 」 ， 成 业 之 良好 可 见 _ 股 ， 而 -- 般 
收 香 环 城 他国 任何 各 地 加 用 天 地 称 合 多 可 收 区 上海 ， 而 中 央 广播 电 
旭 至 国 任何 各 地 不 用 天 地 称 均 可 鸥 ， 而 雌 上 海 坟 百 昔 里 内 则 日 夜 可 不 


用 天 地 粮 收 上 海 ， 埋 量 宏大 清 叮 ， 可 供 数 百 人 之 员 闻 ， 不 但 可 作家 庭 


内 之 用 ， 即 学 校园 体 亦 极 合宜 。 

此 机 不 但 吉 敏 度 高 超 序 分 陋 电 训 亦 极 请 晰 。 本 夫 电 训 播 香 时 可 以 
完全 隔 清 收藏 外 志 ， 毫 无 混杂 。 

内 部 构造 均 用 最 优等 另 件 配 购 ， 站 经 邓 格 之 较 验 ， 黄 空 管用 美国 
最 上 品 省 电 式 ， 计 34 二 只 ，LA6 一 只 ，30 三 只 ， 九 英寸 式 喇叭 ，AE 电 
消耗 枝 省 ， 散 电池 ， 芝 电池 ， 代 B 包 均 可 任意 使 用 。 

公 套 合 售 五 拾 元 正如 另 改 配 乘 利 浦 十 英寸 者 另 加 洋 作 元 正 ， 如 不 
须 呐 容 管 电池 喇叭 者 ， 则 实 售 州 四 元 正 。 过 





闻 7 再 5， AN 
人 





st 


外埠 字 购 另 加 些 箱 邮 吞 费 三 元 五 角 正 ， 由 本 社 出 立 保 四 ， 永 久 竟 一 


改修 理 较 验 * 风机 一 座 陷 内 最 群 竹 说明书 一 册 。 
如 探 用 代 收 货 价 将 法， 请 先 医 下 症 元 ， 饼 款 党 货物 收 到 哮 由 邮局 
代 收 





自 像 超 外 差 式 收 香 楼 最 优等 之 另 件 
(一 ) 美 国 A4.W 。C。 公 司 驱 全 套 “65KW 式 称 图 计 天 地 穆 回 路 燥 图 
一 只 ， 最 优等 165KC 中 间 胃 这 征 原 器 二 只 ，465KO 振 漫 称 圈 一 只 ， 
可 装填 各 式 交流 或 电池 式 收 童 机 ， 收 秋之 造 速 ， 分 晰 之 清 上 新 ， 非 市 上 
任何 各 圈 可 能 及 。 
每 套 和 价 7.50 
三 ) 美 国 「 Fedqeral 」 发 达 泵 铂 465KO 式 仅 杰 可 沟 储 电器 ”设计 
上 要 配 A"W .CO。465KO 称 圈 之 用 ， 万 称 珠 联 壁 合 ， 旋 赎 圳 活 ， 匈 当 
闻 步 。 
每 只 特 价 4。20 
(三 ) 美 国 『Crowe 」『 克 史 威 ] 小 形 KGC 式 飞 楼 刻度 盘 ， 用 论 上 
了 述 和 狼 圈 及 通过 可 多 储 志 器 ， 各 电 训 之 通 率 完全 配 淮 。 
每 只 特价 4.00 


上 页 三 件 合 购 特价 -490 


本 入 测 版 
无 省 震 用 音 袜 奴 造 篇 本 
第 一 种 


六 和 管 需 他 超 旋 差 式 放行 机 


CC 和 版 本) 





全 书证 六 并 式 道 林 纸 精 印 ， 插 图 五 十 儿 


幅 ”将 六 管 电 池 超 外 差 式 收 香 机 之 秽 造 法 作 最 


赂 组 之 解说 ， 汪 加 和 给 图 说 明 ， 中 毫 扰 轻 验 者 ， 


亦 可 法 装置 ， 即 一 称 一 条 之 微 ， 毫 撼 遗 漏 ， 
再 有 版 本 增加 详 组 校 验 法 及 说 有 有明， 装 吐 后 之 收 香 
机 成 绩 丑 本 和 社 所 昏 浇 完全 相同 


每 册 实 和 售 国 种 四 角 ， 外 志 于 赚 邮 票 代 洋 


十 足 通用 ， 惟 须 另 加 捞 号 敢 夸 罗 分 。 


『 检 只 最 李 」 上 相 相 近 祭 
[最 近 硫 完 超 外 差 式 线路 最 完全 之 参考 书 ] 
本 -入 印行 之 
超 外 差 式 收音 机 


原理 狼 路 较 验 
现 已 出 版 
全 书 五 百 余 页 内 容 有 最 余 租 之 超 外 差 式 粮 路 原理 解 襄 ， 以 及 自动 













竺 昌 管 理 ， 自 动 闲 香 管 理 ， 自 动静 默 管理 等 解 如 ， 有 电池 式 ， 交 流 式 
， 交 站 流 二 用 式 超 外 差 式 收 香 机 余 鼻 秽 造 法 百 父 种 ， 均 附 最 清晰 之 给 
圆 毫 明 ， 跌 初步 者 亦 可 依法 藕 靶 ， 不 致 失败 ， 有 最 群 和 之 天 地 称 回 路 
。 称 加 ,高 放 和 结合 萎 圈 ， 泪 小 款 图 ， 175KG 456KO 式 振 熏 粮 图 ， 中间 
届 率 伙 压 器 ， 电 源 释 压 器 …"… 等 线 鼻 法 ， 有 最 说 和 之 振 温 器 ， 办 出 表 
盘 造 法 ， 超 外 差 式 收 香 机 弹 和 较 验 法 ， 附 有 炊 座 接 称 圆 ， 另 件 价目 图 
襄 ， 流 行 舶 来 售 品 收 香 册 价目 ， 流 行 售 品 收 井 机 称 路 图 ， 举 凡 关 锥 超 
外 差 式 收 井 机 有 关 之 知 圳 ， 扰 不 容 备 ， 搜 名 不 遗 余 力 ， 凡 轴 钨 称 电 研 
多 同 志 不 可 不 备 。 

不 靶 每 册 - 元 二 角 洋装 每 册 一 元 六 负 

赤 票 代 洋 十 足 通用 外 埠 另 加 拭 号 于 费 一 角 三 分 


4 
耻 千 
本 社 出 -版 之 
业 =: 亿 - 全 一 络 三 琶 三 害 


第 = 一 钞 


电池 式 收音 机 名 路 集 


再 版 本 不 日 出 版 
二 初 县 本 更 精彩 
电池 式 收音 机 称 路 焦 初 版 五 于 册 业 已 完全 售 完 ， 再 版 本 
已 於 印刷 中 增 讷 黎 路 三 分 之 一 ， 本 圆 均 重 纵 “初版 中 说 明 
不 赂 及 错 恋 之 处 已 完全 更 正 ， 不 日 出 版 。 
每 册 平 装 实 健一 元 


每 册 洋 装 守 管 一 元 四 和 角 





本 人 让 TEN 将 芝 机 玫 二 
YN 








讽 宙 全 
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举 式 办 电源 移 导 疾 
十 五 年 十 二 月 -- 日 起 新 订 价 目 
四 五 管件 波 整 流 式 缠 力 电 源 构 压 器 
(2.5V 式 或 6.3Y 式 ) 3.50 


六 管 定 波 吾 流 式 强力 电源 狗 压 器 


(2。.5V 式 或 6.8V 式 ) 4。00 
四 五 管 爹 波 整 流 式 强力 电源 般 压 器 
(2。5V 式 或 6.3V 式 ) 5.50 


六 管 全 波 整 流 式 弦 力 电源 多 压 器 


(2.5V 式 或 6.3V 式 . ) 0。0U0 
优 点 


(一 ) 屏 计 正 礁 ， 和 电压 电流 仙 富 有 人 儿 。 
(三 ) 契 粽 优良 ， 儿 外 吾 及 麻 手 玄 货 。 


(三 ) 钱 心 品 质 优 良 ， 用 称 加 粒 2 入 用 不 画 。 





本 -= 御 王权 准 
国产 莹 昌 秽 作 所 出 品 


自 鼻 超 外 差 式 收音 机 应 用 凉 轩 
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一 律 特 价 : 出 人 镶 


人 
全 套 175KC 式 交流 大 管 机 用 和 缚 轿 
特 价 4.50 
及 
计 175KO 式 中 间 过 率 释 礁 器 二 只 ， 天 地 称 回 路 滤波 魏 圈 一 只 ， 三 
极 管用 振 赏 称 圈 一 只 ，L75KO 式 垫 钢 储 电器 一 只 ，( 装 秆 各 路 穴 阅 本 
刊 第 一 期 12 页 ) 
全 套 175KC 式 大 管 电池 旅行 届 用 委 圈 
特价 4.50 
计 15KO 式 中 间 边 率 释 压 器 二 只 ， 高 放 和 结合 称 圈 一 只， 也 橘 管 用 
振 温 称 力 一 只 ，L75KO 式 垫 钢 人 备 电 器 -- 只 (装置 各 路 安 闻 本 刊 第 二 期 
9 页 ) 3 
全 套 465KC 式 五 管 交流 收音 机 用 和 绿 圈 
特价 5。00 
计 465KO 式 中 间 过 达 贮 礁 器 二 只 ; 天 地 和 迷 回 路 称 圈 一 只 ，465KOC 
式 五 管 振 汲 称 图 一 只 ，465KO 式 垫 秽 储 电器 一 只 ( 装 什 和 狼 路 套 岗 本 
刊 第 五 和 21 页 ) 


本 让 新 到 
科 步 碍 究 者 练习 用 


电码 冶 看 , 谷 





(一 ) 公 部 电 键 ， 电 好， 电邮 ， 合 装 认 一 小 铁 食 内 ， 钴 希 接 魏 ， 全 
用 枝 便 。 

(三 ) 板 上 印 有 电码 符号 裔 明 ,可 一面 参看 ，- 面 核 键 。 
(三 ) 电 油 用 手电 简 内 小 电池 二 季 ， 随 不 可 里 ， 用 完 后 ， 只 锡 将 新 
。 。 电 推 入 ， 钴 组 搂 稳 。 

(四 ) 电 键 邓 软 ， 便 让 按 打 ， 亿 内 理 质 清 条， 局 耳 动 鳌 。 











(五 ) 有 小 电 吻 --- 枚 可 作 光 号 通信 用， 可 记 夜 间 与 近 地 作 光 号 通信 
之 用 
(六 ) 有 接 车 性 可 用 二 只 人 双打 之 用 。 
每 只 特价 四 元 五 角 
、 外 起 邓 寄 另 加 和 寡 败 三 角 作 分 


一 欢 赚 入 十 只 及 下 另 得 九 折 优待 





业 儿 约 称 电 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 天 二 二 一 一 一 关 二 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 二 一 一 


二 管 收费 二 用 模 2 


「 喜 新 磋 谷 | 是 人 关 的 通病 ， 狼 禹 电 播 音 圳 的 节目 路 然 花样 繁多 
， 但 是 开 开 收 埋 机 ， 将 刻度 般 旋 来 旋 去 姜 没 有 动 匠 的 ， 兆 其 是 喜 圾 研 
突 的 朋友 ， 除 收 臣 播 香 外 ， 还 要 动手 将 另 件 随 时 玩弄 ， 以 得 更 满意 的 
成 绩 ， 汪 庄 要 介绍 答 本 刊 营 考 一 件 新 玩意 ， 一 架 二 管 收发 二 用 机 ( 狠 
路 见 第 一 图 ) ， 这 一 架 二 管 机 当 收 香 时 起 敏 度 极 高 ， 用 30 号 作 再 生 式 
检 波 ，1FE4 束 力 低 放 (33 当 然 更 好 ， 惟 LE4 耗 电 较 省 ) ， 天 称 回 路 有 世 及 
GO 之 调整 ， 在 电 训 林立 不 可 增加 时 择 性 ， 在 此 电台 提速 碟 可 增加 露 伍 
度 ， 所 收 各 包 右 播 理 均 可 放 喇 听 ， 而 或 使 你 收 融 播音 曙 得 磋 硕 时 ， 你 
可 以 将 8 括 向 S 方 (印发 方 ) 装 上 锯 简 ， 立 成 一 架 小 电力 发 话机 ， 向 户 
位 说 裔 ， 天 称 上 印 有 憾 幅 波 向 外 发 射 ， 如 果 天 黎 架 司 良 好 ， 地 称 纠 炮 
不 错 ， 在 四 巡 没 有 高 山 或 高 大 金属 建筑 物 之 午夜 清晨 ， 则 十 五 昔 里 内 
:可 用 一 只 交流 五 管 机 收 得 极 清 晰 之 放 昔 ， 在 五 昔 里 内 可 用 浊 管 机 收 香 
， 一 百 余 尺 内 可 用 矿石 机 收 牙 ( 以 上 所 谣 乃 根据 坛 几 之 成 种 报告 ) 照 事 
理 上 于 ， 研 究 者 不 能 随意 武 发 侨 机 ， 惟 本 机 电力 极 小 ， 不 过 是 一 座 试 
有 验 振 漫 器 ， 喜 不 到 是 发 话机 ， 只 要 研究 者 认 试 验 时 遵守 规则 ， 所 发 出 
的 拨 温 波 不 与 其 他 正式 播 理 干涉 坊 致 尖 融 上阵 近 的 收 理 (党 试验 里 如 所 
发 的 波长 与 其 他 电 训 相同 时 ， 隧 近 故 香 机 邹 有 巨 互 之 于 涉 叫 吉 发 生 ) 
大话 在 午夜 或 清晨 当 本 埋 电 台 停止 只 ， 则 篇 最 良好 之 试验 上 时间， 读者 
能 再 合 -位 同志 各 装 一 只 ， 二 三 莫 里 一 收 一 发 ， 一 发 一 收 ， 可 作 相 互 
通 衣 之 用 ， 册 地 更 乱 厚 ， 所 应 用 之 另 件 如 下 : 一 一 

L 三 英寸 直径 ， 三 英寸 长 之 纸 管 上 ， 26 号 双 纱 包 乏 灿 
30 圈 。 


是 1 


业 “ 人 儿 天 - 入 电 





工 1 三 英寸 直径 四 英寸 什 长 之 纸 管 上 24 号 双 纱 包 义 磋 60 圈 
”在 个 圈 处 抽 枯 ， 牧 围 头 接 CL 定 片 ， 伍 圈 抽 标 接 Q 动 片 ， 尾 接 OL 动 
片 。( 黎 路 中 头 乱 1， 抽 头 篇 2， 尾 符 3) 


L9 在 LI 之 下 攀 寺 英寸 七 ， 用 30 号 漆 包 穆 缮 38 圈 。(4 及 5) 
O 00035 MED( 安 气 钨 煌 式 ) ”一 只 

OL 0005 MED( 窑 气 艳 炮 式 ) ”一 只 

C9 00025 MED( 云 尽 片 式 ) 一 只 

G 00025 MED( 空 气 引 炮 式 ，00035 MED 亦 合用 ) 一 只 


( 画 | 距 ) 


F 严 有 严 (3 
B+45V. C-13.5or45YV， 





RIl 2 MEG 炭 质 电 阻 “一 只 
了 2 50000 欧姆 痰 质 电 阻 “一 只 
了 3 12 欧姆 可 释 电 阻 “一 只 
了 .了 .CO 10 M. 贡 . 式 ( 业 镍 101A 号 ) -二 只 
A.E.O.。 30 享 利 (业余 344A 号 )= 一 只 


(CC 1 ) 演 


业 ， 人 儿 无， 入. 电 


T 业 父 503 号 锋 简 低 放 二 用 区 压 器 ”一 只 

SI 小 型 旋 情 式 三 刀 双 拖 开 天“ 。 一 只 

J 单 插口 (插话 简 用 ) ”一 套 
胶木 插口 ( 插 喇 叹 用 ) 一 只 

V1 30 号 中 空 管 ( 须 用 上 品 者 ) ”一 只 

V9 LE4 号 费 空 管 (或 用 33 亦 可 ) ”一 只 


四 脚 腰 木 灯 座 (30 忠 其 空 管用 ) “一 只 





人 @ 人 @@ 
A-2V-A+8-C+ C- ”B+45V，B+l1355V. 


12" 


五 脚 采 木 炊 座 (IE4 号 其 空 管用 ) 一 只 
起 敏 小 话筒 ( 业 除 500 号 ) “一 只 


三 英寸 刻度 盘 


一 只 (C1 用 ， 能 用 征 动 刻度 盘 更 佳 ) 
全 懒汉 








( 画 [! 画 ) 


- 业 二 多 拔 称 - 电 

美术 尖 柬 旋钮 ”三 只 

五 股 电 池 接 稻 “一 根 - 

4A 电 “1.5 伏 坪 电 池 二 撼 串 成 3 伏 (二 伏 昔 电池 亦 可 ， 但 话 简 电 
亦 用 A 电 ， 故 用 3 伏 散 电 凶 香 量 较 佳 ) 

B 电 ” 蓝 牌 B 电 三 振 串 成 135 伏 

C 电 《4.5 伏 C 电 一 抠 

上 品 橡皮 接 稼 数码 ( 接 称 用 ) 

坟 上 另 件 配 全 ， 即 可 照 第 二 图 排列 底板 及 面板 上 另 件 ， 图 上 有 极 : 
详 相 之 接 称 给 出 ， 读 者 可 依法 焊接 > C 及 LE 另 压 共 一 面板 及 底板 上 以 
便 认 管理 。 

收音 时 须 将 遍 简 拔 去 ， 否则 井 量 将 减轻 ”将 S123 插 向 了 R 方 ( 收 香 ) 
” 接 天 地 和 粮 ， 旋 C3 有 对 束 ， 如 无 叫 声 ， 将 I2 反 一 向 接 之 ， 如 再 生 力 
不 足 将 L2 加 扔 圈 ( 须 重 粮 ， 不 可 加 接 ) 如 再 生 力 太 绚 ”可 将 I2 拆 去 数 
圈 ， 旋 C1 有 一 外 疡 ， 再 02 至 音量 清 叮 ， 再 旋 C 至 香 量 合 度 。 

发 音 时 ， 旋 43 至 发 生 再 生 力 ， 揪 上 蟹 简 序 可 发 香 ， (如 须 加 唱 
片 ， 可 将 电 唱 厌 接 工 之 PB 不 ) 如 能 用 一 四 刀 双 拖 开 天“( 或 二 只 双 刀 撤 
开关 ) 收 埋 时 关 蔓 刻 简 ， 人 发 得 有 时 天 断 喇叭 旭 使 用 更 便利 。 

此 式 称 路 发 佣 脖 ，30 作 振 温 ， 以 33 调 枉 ， 乱 海信 找 调幅 法 ， 故 效 
力 极 佳 ， 发 昔 时 旋 91 至 一 个 无 电 训 不， 用 一 只 单 管 机 放 在 附近 ， 不 
用 天 地 入 收 告 ， 旋 C 至 收 昔 最 佳 ， 印 符 发 信 最 好 之 处 。 


《 完 ) 


(Cj ) 





供 和 各 步 者 试验 用 的 


省 雷 式 短 彼 发 射 机 


业 亿 歼 究 者 能 自负 小 型 发 射 机 试验 ， 将 自己 的 意志 由 空气 中 发 身 
痊 其 他 业余 帮 究 同志 ， 当 然 要 算 无 称 电 研究 中 最 有 奥 趣 的 一 种 ， 不 过 
在 200 公 尺 至 550 公 尺 一 段 的 广播 段 是 指定 专 供给 商业 用 的 ， 不 能 欠 
研究 者 自由 作 坛 验 发 适 之 用 ， 研 究 者 试验 发 射 在 短波 股 有 16 公 尺 ， 
80 公 尺 ，40 公 尽 ，90 公 尺 ，10 公 尺 ，5 代 尺 各 波 妥 ， 浇 是 功 国 扰 称 
电 公 锡 所 规定 的 ， 称 日 业余 试验 波 彼 ， 其 中 1t60 公 扩 ，80 公 尺 ， 5 公 尺 
, 三 段 内 是 指定 专 供 发 竺 或 发 报 之 用 ， 其 他 各 段 是 专 供 发 报 的 :试验 
发 报 要 经 罗 相 常 时 间 的 电码 收发 训练 ， 待 且 术 纯熟 后 方 可 着 手 ， 发 香 
比较 容易 - - 贴 ， 因 撼 月 一 定 技术 ， 不 过 同一 发 射 机 用 作 疏 报时 可 以 发 
得 焉 而 构造 极 简 ， 如 用 以 发 话 则 距 肯 近 而 另 件 复 杂 ， 下 文 所 就 是 供 研 
这 者 武 输 用 的 初步 长 射 机 ， 所 用 的 另 件 极 赵 简单 ， 都 是 普 洗 收 君 机 训 
所 用 的 ， 其 空 管 亦 用 最 普及 而 省 电 的 31，30 号 ， 可 坟 发 报 也 可 以 发 香 
， 发 报 设计 是 最 著名 的 TPTG 式 振 温 称 路 ， 电 键 接 在 电池 的 A 正 了 B 色 
间 ， 天 称 也 用 普通 的 收 香 天 入 ， 接 动 志 键 序 有 电波 向 外 发 射 ， 所 发 的 
波 民 是 在 80 公 尺 眉 ， 可 及 的 距 中 狗 一 二 百 葛 里 ， 但 有 了 时 也 可 过 到 数 千 
里 或 葛 数 艺 里 之 处 ， 汶 埋 是 探 用 椰 极 翌 幅 式 ， 和 增 加 效力 起 见 ， 另 用 
一 只 抽空 管 做 届 往 管 ， 将 习 枉 管 屏 柱 阻 力 之 帮 化 以 侈 副 振 温 部 栋 概 ” 
此 法 较 之 普通 柱 极 调幅 法 可 得 较 佳 之 埋 量 ， 可 发 之 距 帕 锡 二 碍 里 。 
称 路 见 第 一 图 ， 另 件 必 排列 昂 第 二 图 ， 应 用 另 件数 值 如 下 : 一 一 





C 00085 或 0005 MEFD 可 合 储 电器 
GL 0005 MED 可 公 人 通电 器 


| 


Rs mr 








业 多 钴 ”和 贸 电 





(G 及 CO1 须 用 上 品 空气 绝缘 式 ) 


C9 002 MED( 上 品 云 母 片 式 ) 


GO3 00025MED( 上 品 稚 母 片 式 ) 






(第 一 图 ) 








及 30 “Ohms 可 释 志 阻 


RIL 30 Ohms 可 释 电 了 有 阻 


ES 


业 多 绑 稳 ， 电 


工 !L% 振 活 称 圈 ， 用 16 号 纱 包 或 漆 包 入 线 讼 三 英寸 直 征 六 英 
寸 长 之 纸 管 或 爵 管 上 ，12 圈 乱 22， 线 时 每 圈 织 空 开 一 图 之 距 雍 ， LI1 
糕 法 同志 2 惟 糖 6 圈 ，ELI1L2 相 距 四 分 之 一 英寸 ，( 16 号 称 极 粗粮 时 应 较 


ES 


用 


(第 二 图) 


=sseeeeessssss 
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小 心 ， 红 好 之 各 粮 头 可 在 管 上 打 二 小 孔 将 穆 曙 在 一 小 孔 内 伸 入 ， 另 一 
小 孔 内 伸 出 ， 即 可 紧 附 不 有 允 ) 。 
(1 ) 


业 余 钴 通电 





一 英寸 直径 二 英寸 长 之 纸 管 上 用 30 号 洪 包 称 绕 58 圈 
4.5M.H 妖 另 式 -三 只 

开关 

话 简 释 压 器 (业余 504 号 ) 

娇 简 (业余 500 号 ) 

开 电 键 








膝 未 役 高 哪 感 和 子 “四 只 ( 亚 美 8 号 ) 接 天 地 和 粮 及 LIL2 用 
三 英 填 腰 木刻 度 稻 “二 只 (G 及 GO1 用 ) 

接 黎 柱 ， 励 只 ( 接 电 池 及 电 键 用 ， 须 将 胶木 休 将 各 接 称 柱 支 起 ) 
香蕉 插口 ” 四 只 
(18 ) 








涩 三 二 你 = = 供 === 株 = 电 





美术 旋钮 “三 只 (BRI 用 ) 

兴 藉 旋钮 ” 一 只 (SW 用 ) 

31 号 芙 空 管 ”一 只 ( 振 漫 管 ) 

31 号 攻 空 管 ”一 只 (天 幅 管 ) 

四 脚 胶木 灯 座 ”三 只 

此 机 在 爸 造 时 拍 漫 部 与 大 必 部 分 开 以 便 管 理 ， 振 漫 部 另 件 装置 昂 
第 三 图 , 面板 及 底板 能 用 有 木 板 最 佳 ， 如 改 用 普通 木板 亦 可 ， 惟 织 探 


- 用 酸 和 爆 者 ，LIL2 之 接 称 仍 须 探 用 线 C1L2 用 之 16 号 乏 ， 工 3 横 欧 ， 用 


支架 支 起 之 。 

斋 幅 部 另 件 罪 列 见 第 三 圆 ，A 电 用 1.5 伏 已 可 ，B 电 不 用 ， 用 一 
振 4.5 伏 O 电 ， 另 用 一 着 4.5 伏 C 电 作 丘 简 电 之 用 。 

献 叶 先 在 振 温 部 XY 接 称 住 上 跨 接 一 只 50000 Ohms 二 无 特 式 的 
炭 质 电阻 ，A 正 B 负 看 如 不 用 电 键 则 用 黎 接 通 之 ， 借 一 只 短波 收 香 机 人 
如 息 售 品 考 则 KG 数 脐 正确 ， 如 乱 自 猥 者 则 拒 已 知 业 人 徐 波段 收音 地 
位 者 ) 放 在 业 亿 80 公 尺 展 ， 开 R， 旋 CI 至 叫 志 在 收 香 机 内 收 到 和 震 度 ( 收 
昔 机 手 须 天 地 称 在 由 振 温 部 锡 一 丈 外 ， 振 温 部 亦 不 装 天 地 迷 ) 此 时 接 
在 天 地 乏 ， 旋 O 至 收 刘 机 能 收 到 最 佳 一 点 篱 度 。 

较 验 良好 序 成 一 架 发 报 机 ， 此 叶 接 入 电 链 朗 可 上 开始 发 报 ， 如 须发 
香 旭 将 疆 幅 部 之 电池 接 好 (注意 调幅 部 之 A 志 0 电 月 完 公 狼 立 不 可 和 与 振 
温 部 合用 ) 将 二 香 巷 插 子 插入 XY 睫 * 开 B1， 开 SW ， 向 话 简 襄 话 即 
有 和 言语 发 出 。 

调幅 部 或 办 另 件 不 至， 灾 可 不 用 绸 幅 管 ， 而 将 M。T。 之 GE 直接 播 
在 振 温 部 之 XY 碟 亦 可 发音 ， 惟 效力 略 速 。. 

( 完 ) 
To ) 





不 用 B 需 闻 之 二 管 机 四 


过 一 线 金 属 芙 空 管 二 管 机 在 设计 上 是 供 乡村 中 或 游船 庄 使 用 的 ， 
全 部 体积 极 小 ， 用 二 只 6.3 伏 金属 趴 空 管 ， 工 作 蚂 只 要 一 瓶 6 伏 A 电 池 
” 拔 须 了 电池 代 了 电池 或 其 他 滤 流 设计 ， 电 流 每 小 时 胸 消 耗 1 安培 ， 如 
果 用 一 瓶 6 伏 草 电池 可 已 竹编 使 用 的 六 七 十 小 有 时。 如 用 四 撒 1.5 伏 表 
电池 串 过 ， 则 可 用 狗 洁 小时， 使 用 时 只 须 接 在 电池 的 正人 二 极 序 可 收 
昔 ， 露 敏 度 极 高 ， 只 腿 一 根 十 余 尺 垂 称 或 一 根 普通 室外 天 狐 ， 中 数 百 
里 外 的 电 吝 亦 可 收 匠 ， 香 量 因 电 压 并 傈 ， 当然 只 能 用 匠 简 ， 不 能 放 喇 
惟 ， 但 是 匠人 简 内 的 放 香 是 极 安之 的 。 





( 画 ] 波 ) 


乏 路 见 第 一 图 。 用 6JY 做 再 生 力 式 检 波 ，6F6 做 力 低 放 ， 用 电 阳 
作 竺 合 ， 如 改 用 6C6 检 波 ， 得 放大 旭 效 力 亦 一 样 ， 所 用 另 件 如 下 : 
Cl 0005MD “可 炎 储 电器 (空气 克 缘 式 ) 
名 0001 MED 云 母 片 式 ' 


(20) 


卫 
UL 


革除 括 术 -= 沁 


。05 MED( 纸 雷 ) 
.01 MED( 纸 质 ) 


50,0000hms 志 位 器 违 开 天 SW ( 再 生 管理 用 及 竹 炎 并、 





《下 6 


1 MPG 
400 Ohms 


亲人 除 人 低 称 一 和 世 













金属 芙 空 管用 八 脚 妈 座 ” ”二 只 
金属 抽空 管用 橘 帆 一 只 
微 动 烈度 盘 一 只 (CI 用 ) 
旋钮 “一 只 (了 用 ) - 

晨 儿 夹子 三 二 只 

洗 花 插口 “二 只 

镍 黑 接 称 三 根 


(一 山口) 





乏 圈 用 30 号 洪 包 入 绕 放 一 又 四 分 之 一 英寸 直径 纸 管 上 ， 共 粮 120 
圈 ,在 风 接地 黎 不 25 圈 抽 一 天 需 (2) ， 接 天 称 及 6JY 之 区 ， 此 法 较 之 将 
天 称 直 接 通 在 极 极 上 露 敏 雇 相 同 ， 可 而 减 少 吨 点 之 发 生 。 人 

底板 及 面板 铝 质 板 婴 之 ， 先 用 一 雹 ，5 x 7T.5 英 寸 者 照 第 四 图 折 畦 
“ 打 孔 作 底 板 ， 再 用 一 块 5 x 6 英寸 者 打 孔 作 面板 ”将 面板 与 底板 用 螺 蒜 
人 鲁 合 之 。 


(029 ) 





业 余 钴 入 和 电 、 





。 。 疾 和 接 稳 法 第 二 加 上 已 有 答 出 ， 燃 座 接 称 法 均 震 底板 下 看 法 区 
简 二 接 狐 播 口 纺 奥 底板 包 称 ， 电 池 接 称 须 用 首 黑 色彩 之 入 以 分 别 正 偶 
极 雨 端 各 焊 一 次 子 以 接 电池 。 


( 国 瑟 泪 ) 


UNMARKXED HOEESY 
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使 用 时 将 电池 看 明正 负极 搂 上 ， 天 称 用 一 根 十 余 尺 花 义 垂 在 锣 外 
或 嵌 起 ， 衣 电 右 较 这 不 则 用 路 简 ， 开 SW ， 施 R 至 有 再 生 力 ， 施 1 至 
有 叫 瑶 ， 再 调节 BR 至 音量 清 呆 锡 度 。 

工 破 后 形式 如 第 三 圆 ， 底 板 下 接 狐 见 第 四 图 府 图。 

( 强 自 Popular Mochanios 1937 年 二 月 份 ) 


〈 先 ) 


( 23 习 





类 二 从 一 拓 王 二 和 三 三 污 


其 短 然 三 管 志 弛 式 收 言 机 一 


三 只 80 号 站 空 管 所 租 成 的 收 理 机 -一 弛 再 生 式 检 波 ， 二 航 低 遇 
达 释 压 器 低 放 的 三 管 机 ， 是 抵 称 电 收 土楼 中 : 另 件 最 省 ， 秽 造 最 易 ， 
效力 最 优 的 ， 在 过 伸 要 介 粘 答 芒 者 一 只 极 普及 的 三 管 长 短波 收 香 机 仙 
” 造 法 ， 此 机 效力 极 优 ， 除 可 收获 自 ?00 一 550 公 尺 的 广播 理 秋 放 扬 韶 器 
中 供 一 室 听 半 外 ， 且 可 入 收 自 15 一 200 公 尺 段 丙 的 短波 电讯 ， 束 短波 
神奇 的 特性 ， 只 须 一 根 三 十 余 尺 的 天 入 ， 可 收 欧美 以 及 让 到 各 地 的 短 
波 广播 天 沁 ， 以 及 商业 通报 通 佣 ， 业 父 研 究 家 的 通报 通 诈 ， 天 妇 台 所 
发 的 标准 时 刻 ， 气 修 厢 报警 局 所 发 的 警号 …… 等 等 ， 均 可 惟 揭 志 器 
或 中 简 内 检 收 ， 故 备 此 机 一 只 ， 扰 机 集 全 世界 之 播 理 认 一 室 ， 而 另 件 
极 简 ,一 十 余 元 左右 邹 可 配 全， 短 最 合 研究 者 备 置 之 收 香 机 。 

灶 路 见 第 一 轿 ，-- 只 80 号 作 再 生 力 式 检 波 ， 用 L40MMED 可 稳 储 
电器 作 绸 节 波 长 ， 此 备 电器 如 探 用 亚 美 最 新 出 品 3314 号 直 狐 肖 李 式 ， 
则 效力 极 优 ， 且 分 隔 极 清 新 ， 再 生 力 管理 亦 埠 L40MMED 可 稻 储 电器 
再 生 力 管理 极 稳定 ， 且 钴 厅 赫 ， 二 般 低 放 探 用 业 父 502 号 小 型 低 过 率 
克 压 器 ， 放 剖 安 亮 而 不 估 地 位 (能 用 501 号 效力 更 佳 )， 在 第 一 只 低 过 
奉 伙 压 器 之 GE 上 跨 接 一 只 电阻 以 各 名 叫 世 之 发 生 ， 接 电 稼 探 用 非 昌 
像 五 脚 电池 插 搂 式 伟 称 ， 接 包 便 利 而 减少 烧 竹 之 危险 ， 插 入 式 魏 图 共 
用 五 只 ， 焙 认 五 脚 凸 筋 式 插入 式 狼 图 管 上 ， 葵 将 全 部 另 件 开 列 如 下 : 

0l 140 ”MMED 可 释 伴 电器 ( 亚 美 3314 号 ) 

C3 tt0。，MMED 可 伙 储 电器 ( 亚 美 2212 号 ) 

( 中 


业 馆 绑 可 电 


O3 0001 MED 固 定 储 电 器 (最 上 上 品 云母 片 式 ) 
O ” 牢 调 整备 电 器 


(第 一 圆 ) 狐 路 设计 





R 3 MEG 交 质 电阻 
有 1 1 欧姆 可 父 电 阻 


(2 ) 


仙人 二 二 
4 





业 三 -和 体 二 和 惩 





TT， 业 谷 50 号 小 型 低 肖 李 释 压 器 


:501 号， 则 放 香 更 佳 ) 
 R.PSO。 -1I0M. 互 . 妖 房 式 
有 斯 竹 30 号 鞭 窑 管 ”三 只 
低 板 下 用 四 脚 烩 座 ”三 


于 HH 机 
-ULLLLILLLLHL 


亚 美 ?315 号 二 用 式 五 脚 灯 座 “一 只 
邦 昌 五 脚 电 池 揪 搂 接 禾 “一 套 
采 木 匠 简 播 口 ” 一 只 








R2 .15 MEG 炭 质 电 阻 


二 只 (如 更 用 业余 


癌 浅 入 址 (一 上涨) 


习 


业 三 人 徐 = 和 括 入 = 沁 


胶木 天 地 等 接 粮 柱 ”二 只 





美术 旋 刍 





侣 还 刁 臣 击 ( 一 咱 焉 ) 


沉 屯 ( 画 互 泪 ) 








业 王 三 售 、R 可 = 人 


胶木 微 动 麟 度 盘 “一 只 
贸 质 底板 时 X6X 中 英寸 一 块 ( 照 第 二 图 打 筷 ) 
铝 持 面板 10 x 6 一 块 ( 照 第 三 图 打 孔 ) 
人 A 电 用 2 伏 鞋 电 池 或 3 伏 A 电 池 
卫 电 用 各 仗 豆 电池 二 振 串 囊 成 90 伏 


洪 避 汪 国人 汐 出 六 吉 ( 画 出 意 ) 





以 上 另 件 先 照 第 二 图 担 列 底板 上 部 另 件 ， 第 三 圆 排 列 底 板 下 部 另 
件 ，( 注 意 天 称 接 称 柱 暑 时 须 用 和 纸 片 吉 之 ， 使 接 称 柱 与 底 板 隔 睁 ) ， 乃 
开 妈 用 最 优等 橡皮 接 称 将 各 另 件 焊 接 ， 圆 二 图 三 均 恨 据 试 装 后 所 条 ， 
各 接 粽 另 件 之 天 小 尺寸 ， 均 依照 补体 图 之 设计 ， 故 茂 者 可 先 公 依 图 焊 
接 ， 决 无 错 驶 。 

收 得 队 收 广播 理 风 可 用 喇叭 放 芝 ， 收 短波 蛙 旭 宜 先 用 路 黎 ， 侯 收 
到 炎 昔 庆 节 宏 亮 后 ， 再 播 上 喇叭 。 


( 398) 


二 一 一 一 一 一 一 一 一 天 一 一 一 一 - 


插入 式 称 圈 共用 五 只 ， 分 焊 论 五 脚 凸 筋 式 插入 黎 圈 管 上 ,直径 需 


一 一 一 一 一 ~ 一 一 一 一 一 一 一 一 


一 英寸 中 ,市 上 国产 秽 品 有 亚 美 ， 岂 记 ， 中 夷 均 合用 ， 料 法 见 第 五 图 
”列表 如 下 : -一 -- 
第 一 只 可 收藏 长 自 I4 一 35 公 尺 


LL 5 圈 . 一 L9 5 图 这 
第 二 只 可 收 波长 自 28 一 12 公 尺 

LL “10 圈 EL23 《图 

第 三 只 可 收 波长 自 60 一 170 公 尺 

工 ! 8 图 工 2 18 图 

入 四 只 可 收 波长 自 160 一 384 公 尺 

L 2% 圈 ， LI 78 圈 LI23 40 圈 

第 五 只 可 收 波长 自 370 一 120 公 尺 

LDL 4 圈 LIL 154 圈  L2 90 图 


以 上 五 只 禾 圈 ， 第 一 只 至 第 四 只 工 L， 用 2 号 双 赫 包 贸 修 弄 ，L9 
用 25 怠 估 末 包 元 入 多 ， 第 五 只 均 用 0 外 双生 包 元 模型 ,LIL 相 虐 ! 世 
ts 工 稿 从 L! 之 上 器 ， 其 上 间接 太 称 图 座 之 下， 以 丰 通天 过， 而 下 
接 丰 芭 详 以 接地 称 ， 接 魏 见 第 五 加 ， 


RS 和 


(39 ) 


1 





业 儿 钴 ”入 电 


家 硅 用 收音 唱片 二 用 三 管 交 令 栅 
(前 电 ) 

省 是 一 只 家 庭 用 三 管 唱片 收 香 十 用 机 ， 在 设计 构造 上 是 注重 在 将 
唱片 放 得 ， 同 时 也 可 收 附 近 电 训 之 播音 ， 因 只 有 一 般 再 生 式 检 波 ， 故 
跑 择 性 及 露 敏 度 当 然 北 不 见 佳 ， 不 过 如 当地 志 台 只 有 四 五 不 的 ， 则 也 
已 药 用 了 > 

入 路 中 以 86 作 再 生 力 检 波 ， 同 蛙 作 第 -- 低 放 ? 2A5 作 基 力 低 放 ， 
用 电动 力 扬声器 放 埋 ， 珍 出 力 有 三 无 特 ， 抱 验 放 香 收 告 ， 香 量 宏大 ， 
音质 清汤 ， 可 足 供 一 室内 百 作 人 之 匠 闻 。 

乏 路 中 所 应 用 之 另 件 如 下 : 一 一- 

LIL2L3 三 回路 称 圈 ， 线 作法 昂 第 二 图， 在 二 英寸 直径 三 英寸 ， 
年 长 之 纸 管 上 ， 用 26 号 双 灯 包 迷 线 34 圈 乱 L2 实 航 ， 在 L2 之 下 业 同 号 
和 义 与 圈 篱 LT 初 航 ( 工 1L2 相 距 # 莹 寸 )， 另 用 一 又 四 分 之 三 英寸 直径 二 英 
寸 长 之 纸 管 线 30 号 稳 甸 圈 和 再 生 圈 L3， 放 入 LIL2 之 内 。 


ol 00035 MFD 可 必 伴 电器 
0O2 1 片 小 型 可 区 储 电器 (管理 再 生 ) 
Gs 00095 MED 堆 母 片 式 
Cd4 2 MED( 纸 质 ) 
GO5 .1L_MED( 纸 质 ) 
局 Q6 1 MED( 纸 质 ) 
cy 1 MEFD( 醋 袖 ) 
GO8 10 MED( 电 糊 式 30 伏 耐 奈 ) 
C9 0L MED( 纸 质 ) 


(30 ) 








业 -人 除 振 “ 称 - 电 





G10 ;01 _ MED( 纸 质 ) 
CH 5 MEFD( 电 糊 式 500 伏 耐 压 式 ) 
Cl19 5 MED( 电 糊 式 500 伏 而 压 式 ) 


O13 = 01 MED( 纸 复 ) 


(第 一 图 ) 





GOIE .0 MED( 和 纸 简 ) 
忆 Es 2 MEG 央 质 志 阻 
(3L) 





守业 做 做 机 全 


了 R3 500 “Ohmas( 在 短 再 生 力 之 用 ) 

及 3 2 站 00 Ohms 

及 4 40;000OPms 

有 5 60;,000Ophms 

R6 100;,0000hmas 雷 位 器 过 开 关 $2( 管 理 低 香 部 之 用 ) 
RYT 500 Ohma(2VWatt 式 ) 

R8 50.0000hms 包 位 器 (管理 高 普 部 ) 





第 
R9 附 共 电 唱 明 上 之 音量 管理 之 电位 器 
Sl 草 刀 链 掺 开 天 (管理 收 香 及 唱片 之 用 ) 
SwW 己 附 芯 电 局 过 上 之 开关 作 自 动 停止 志 部 迷 之 用 。 


本 EBD。 = 0sME 式 

了 了。U。 上 品 电 唱 顷 

电 有 电 过 及 唱片 盘 一 只 (电压 依 当地 志 炊 电压 而 定 -) 
尖 (892 ) 












高 Ni] 训 宙 

2 区 1 1 1 WERN 
1 1 1 1 
人 
4 上 JR 
| 3 
4 1 
二 一 一 中 和 一 一 和 吧 
由 -=--L_-_! 




















避 | 民 弄 鸡 冲 着 莹 酒 儿 于 十 融 虚 (国耻 滤 ) 








业 - 从- 短 和 铬 和 电 














YL 56 允 了 2A5 V83 80 
电源 伙 压 器 设计 如 下 : 一 一 
和 初级 LIOVY 。 220V 
区 般 3.5V 4 

裕 角 5 9A 
次 航 150V 6OMA 
电动 力 喇叭 用 八 英寸 直径 式 ( 滤 磁 圈 让 流 阻 力 2500 Ohms) 
工 和 正品 低 过 率 艇 压 器 
底板 用 铝 质 板 裁 岗 之 ， 长 十 英寸 ， 关 六 英寸 ， 高 三 英寸 定 ， 照 第 
三 图 打 筷 及 拓 列 另 件 ， 工 12 横 放 在 底版 上 ”用 支架 支 起 ， 惟 须 见 底 
板 鞠 牢 英 寸 ， 己 防 受 底板 之 影 吻 而 损失 起 敏 度 ， 在 收 香 机 底板 下 接 电 
唱 头 之 接 燥 须 用 金属 套 管 接 委 ，( 图 中 用 丰 称 表示 之 ) 以 咏 唱 片上 时 发 生 
感应 之 交流 声 
第 四 图 候 二 用 机 木 箱 之 设计 ， 诸 考 可 依 需 用 博 形 而 稚 化 之 。 





一 一 人 天 一 一 一 个 全 人 全 一 全 一 公 一 -一 全 ns 属 必 一 一 一下- 


稻 短 波 收 发 三 用 机 康 伟 出售 
本 刊 第 十 一 期 全 页 上 所 介 略 之 超短波 单 管 19 号 收费 二 用 机 及 19 
0 三 用 本， 试验 时 所 哇 之 机 件 现 消 存放 本 和 社 ， 今 以 最 低 价格 出 售 ，19 
号 日 管 收发 三 用 机 全 套 不 违 芙 空 管 政 简 电 池 售 国 种 十 六 元 ，19 30 收 ” 
三 用 楼 不 连 划 空 管 电 池 葛 简 ， 售 国 种 州 元 ,二 只 合 售 五 十 元 7 哪 吞 


费 每 座 三 元 ， 二 机 符 本 和 社 武 验 室 所 和 ， 效 力 极 优 ， 以 上 和 售 价 仅 埠 另 件 
价格 三 分 之 二 ， 压 置 及 较 脸 费 均 不 计 。 


(站 二 











在 本 塌 的 读者 ， we 
可 以 看 见 屋 顶 上 有 二 座 钱 塔 及 一 根 很 考究 的 发 射 天 和 粹 ， 过 是 工 部 局 各 
禾 缉 用 的 警 甸 电 右 ， 同 时 在 路 上 也 往往 看 见 -一 琐 灰色 的 警 局 汽车 在 慢 ， 
慢 地 走 着 ， 过 是 钴 稳 电 警 储 车 ， 于 吉 有 收 香 机 随 际 在 收 臣 徊 局 阳 的 播 ， 
理 ， 当 革 帮 费 生 了 不 测 的 浴 案 ,或 郊 案 等 博 警 局 得 到 消息 ， 立 鹿 将 册 ， 
事 地 点 ， 以 及 有 关 之 情 形 报告 ， ”本 


凡 





(一 上 泪 ) 





点 集中 ， 不 到 一 二 备 均 可 加 到 出 事 地 贴 ， 过 衷 绑 称 电 设 人 备 时 认 警 局 故 、 
助 不 少 ， 现 在 过 裹 冰 不 是 介 各 开放 扰 魏 电 的 警 小 仙人 备 ， 不 过 要 介 癌 葵 
著者 一 红 新 称 路 ， 此 称 路 是 一 座 单 管 机 ， 四 不 但 可 以 与 平 篆 音 管 机 一 
样 收 可 广播 理 克 外 ， 渤 可 收 牙 警 局 呼号 ， 当 生 丰 有 姿 案 发 生 时 “你 可 
肪 蓝 见 警 局 的 呼 吓 消 息 ， 扰 称 电 警 备 车 的 届 防 ， 增 加 不 消 靳 下 激 及 要 
味 ， 而 婴 造 简易 ， 所 辟 另 件 不 多 ， 有 志 者 大 可 一 南 ”而 收 广播 时 灾 是 ， 

(35-) 




















泪 标 优良 的 称 路 。 

针 路 见 第 一 国 ， 应 用 另 件 如 下 : 一 一 

Cl 00035 MED 可 释 人 备 电器 ( 业 儿 1835 号 ) 
se C 00095 MFD( 鲜 且 片 式 ) 
0a 00035_ MED 可 释 储 电器 (业余 195 号 ) 
(CiC2 能 用 袜 气 绝缘 式 便 佳 ) 
及 = 2 MEG 痰 和 质 电 阻 


( 国 | ! 泪 ) 





s0 ”Ohms 可 线 电 阻 
RFO 业 除 101A 号 

香 刀 全 扼 开 天 

3 号 芮 空 管 连 四 脚 芙 空 管 
称 圈 米 法 


(436 ) 





称 圈 粒 彼 法 见 第 二 图 ， 在 一 英寸 直径 三 英寸 长 之 纸 管 上 用 30 号 洪 
包 称 鲍 %5 圈 乱 L5，20 圈 秀 DL4 ，20 圈 篇 L2 ， 十 圈 乱 1， 另 用 对 英寸 直 
径 管 同 号 和 粮 全 圈 乱 3 放大 一 寸 管 上 ， 攻 与 1L5 距 殴 寸 ，L3 奥 5 亦 距 
英寸 ，L1 纺 所 L3 之 上 。 

专 上 各 部 另 件 照 第 三 圆 著 锥 木质 秽 底 板 及 面板 上 ， 用 上 品 橡皮 糠 
焊接 之 ， 面 板 上 CI 最 好 用 做 动 式 刻 度 胡 ， 否 旭 三 英寸 腰 木 烈度 盘 亦 佳 
”了 RIR? 用 美术 旋钮 ，S 用 尖 厌 旋钮 ， 


(于 几 喊 ) 





使 用 时 将 AB 志 控 寻 ， 接 上 丽 简 天 地 和 粮 ”插入 呐 空 管 ， 先 将 8 挪 讼 
了 B 学 方 ， 较 验收 蓝 广 播 理 课 ， 如 钴 再 生 力 将 La 反 一 身 插 入 ， 再 生 太 
全 








业 二 条 报关 和 三 二 区 


“大 将 L8 取 出 稍 首 ， 再 将 8 抑 认 P 字 方 ， 献 区 警号 信号 ， 惟 收 警 号 播 香 
“了 肝 诗 播 之 副 波 极 多 ， 应 仔 壮 收 牙 ， 在 上 和 车 民 ,30 至 19。00 时 大 概 可 以 收 
到 ， 记 好 地 位 好 以 后 一 旋 序 得 。 


SS 












(第 四 图 ) 一 切 交 怖 的 案件 ， 均 可 在 警号 呼叫 村 收 得 


， 故 不 但 可 收 警 号 信 


“我 国 警 局 有 无 称 电 播音 的 ， 根 据 作 者 所 名 只 上 海 一 上 ， 故 此 移 路 
亦 限 於 上海 及 附近 上 海 三 四 十 非 里 内 通用 ， 外 埋 只 能 收 臣 广 播 之 用 。 
( 38 ) 


业 途 扰 入 电 


实用 全 波 二 管 志 池 收音 机 


( 囊 伯 ) 





此 机 跟 只 有 二 管 ， 但 按 其 作用 而 言 则 篇 一 三 管 休 波 再 生 式 收 埋 楼 
， 因 此 入 路 中 之 19 包 含有 雨 个 高 放大 傈 数 的 三 极 管 ， 其 一 部 份 用 以 作 
再 生 检 波 ， 其 另 一 部 则 篇 第 一 段 低 放 ，30 是 输出 管 ， 自 然 此 检 出 是 贷 
答 哆 简 之 用 ， 也 咀 因 此 有 人 以 篱 此 机 之 效力 定 不 很 好 吧 ， 可 是 我 们 要 
知道 在 收 短波 时 ， 亦 朗 够 当 我 们 要 收 焉 威 之 电台 峙 ， 即 或 有 绚 放 管 转 
出 之 较 大 收 井 机 而 可 用 扬 台 器 放 香 ， 亦 不 如 此 机 用 耳机 来 收听 侦 雪 人 
* 放 划 通 之 半 估 家 兰 不 用 名 力 之 交流 构 ， 而 用 小 "之 电 字 式 收 昔 机 
用 鹭 简 来 收 欧 。 

此 称 路 用 五 改 话 太 式 称 图 来 角 换 淡 攻 ， 共 所 包括 之 适 轩 入 1 至 
公 尽 ，30 至 65 公民 ，61 至 125 公 尺 ，120 至 3930 公 尺 ，2990 至 550 公 尺 o 
此 套 黎 圈 傈 辛 认 二 英寸 直径 之 播 太 式 稳 圈 管 上 ， 次 角 与 再 生 圈 之 距离 
乱 5 公分 ， 各 称 轿 所 腿 之 圈 数 及 用 粮 见 下 卖 (配合 140MMED 之 可 区 
全 电 器 。 

波长 ( 公 尺 ) 酌 琢 轿 再 生 图 


巧 至 81 4 图 26 号 漆 包 移 5 圈 26 号 漆 包 称 

80 至 65 11 圈 26 号 漆 包 称 10 圈 2 号 洪 包 称 

61 至 125 31 图 236 号 洪 包 黎 .15 圈 26 号 洪 包 多 

120 至 280 50 圈 26 号 洪 包 多 2 图 26 号 洪 包 禹 

220 至 550 1291 圈 2 号 漆 包 义 28 圈 3 号 漆 包 黎 

此 机 之 面板 底 饭 苦 扎 上 品 铝 和 裁 成 > 因 如 此 我 们 在 隔 内 及 接 乏 三 
( 39 


RE at ee 


业 儿 ” 组 和 粮 - 志 









很 多 之 便利 点 ， 三 只 
负 节 及 再 生 可 以 易 讼 控制 ， 示 受信 体 储 电量 之 影 兄 。 在 天 和 粮 同 路 之 
0MMED 之 可 伙 储 电器 (C)， 全 用 小 型 牛 调 整 式 安 讼 底板 之 上 〈 众 


出 三 ) D 


人 包 汪 


类、 从 5 拓 








丙 电 ， 只 在 兰 极 之 电压 在 定 电阻 上 产生 一 些 ， 淤 极 用 三 伏 股 之 喜 电 池 
> 19 之 鞭 流 乱 .26 安 培 ，30 之 长 流 乱 .06 安 培 ; 煽 共 久 流 乱 。32 安 培 ， 
故 一 个 六 号 乾 电 池 不 匆 供 欠 ， 须 用 四 个 乾 电 池 相 串 连 并 联 ( 如 图 三 ) ， 
此 电流 兹 不 公用 蕉 里 空 管 ， 因 有 一 只 10 欧姆 之 可 释 电 阻 及 4 欧姆 之 
狗 束 电阻 相 串 连 。 


( 画 |! 乱 ) 


ERa 
VD G 





此 机 之 构造 很 简章 其 安排 可 见 圆 二 ， 其 三 个 疆 节 旋钮 ， 正 引 和 震波 
长 调节， 用 一 小 型 飞机 式 百 度 式 度 盘 负 和 节 。 其 左 乱 糙 极 可 移 电 阻 ， 右 
需 再 生 调 人 饰 储 电 器 ， 两 输出 插口 在 波长 调节 之 下 方 ， 底 板 上 之 安置 亦 
见 下 国 。 
(4L) 














业 “ 儿 -无 称 电 


所 需 另 件 如 下 : 一 一- 
140MMED(。00014 兆 分 法 ) 可 党 储 曙 器 两 只 (OICO3) 
100MMFD(。0001 兆 分 法 ) 之 宁可 释 储 电器 ”一 只 ( 〇 ) 
100MMED 之 固定 云母 存 迷 式 储 电 器 一 只 (03) 
3 MEG 炭 质 电 阻 “一 只 (RD) 

4 OHM 固 定 称 绕 电阻 ”一 只 (BR6) 

10 “OHM 可 狗 电 阻 “一 只 (有 卫 7) 

.01 _ MED 固定 稀 质 移 烁 式 储 电 器 ”二 只 (0405) 


“| 课 六 用 小 电 丈 
钞 防 当 池 拓 路 


(于 川 》 








一 一 一 一 一 一 一 一 
一 一 一 一 一 二 一 一 一 一 一 一 -一 一 


.1 MEG 固 定 炭 里 电阻 ”二 只 (了 3R4) 
.5 MEG 固 定 炭 质 电阻 ”二 只 (R3R5) 
.003MED 固 定 颖 质 僵 电器 一 只 (C6) 
10 份 享 利 RFO ， 一 只 (REO) 

19 及 30 其 空 管 各 一 只 


(42 





人 





> 


本 芮 好 管 三 管 柚 巡 路 四 趣 


《 权 ) 


白金 属 时 安 管 问世 和 后 ,有 表 位 外 境 著 者 来 画 要 求 本 刊 多 发 表 玉 版。 
金属 芙 空 管 的 新 粮 路 ， ” 守 认 金属 其 空 管 在 棚 造 上 届 下 珊 捧 窑 管 大 部 相 
同 ， 不 过 外 部 之 克 动 而 已 ， 所 以 一 张 式 6.3V 交流 收音 机 粮 路 ， 原 文 “ 
及 明 要 用 6D6 ，6AY 等 玻璃 芙 空 管 的 ， 我 们 只 要 加 以 黎 化 ， ie 
宅 管 中 找 开征 特性 相似 的 ， 一 样 也 可 以 将 金属 芙 空 管 代用 ， 下 面 介 知 
四 张 金 属 芙 空 管 的 三 管 机 ， 间 都 是 表示 灶 路 的 醒 造 ， 故 不 另 痊 出 整流 
部 ， 读 者 如 欲 试 装 ， 只 须 自 行将 整流 及 滤波 部 接 上 可 印 一 完好 之 收 许 
机 。 








汪 
第 一 回 是 用 三 只 6C5 其 空 管 所 租 成 的 三 管 机 ， 献 靶 蛙 如 用 直流 电 
:” 则 燃 糙 可 用 6 伏 著 电 池 供 给 ，B 电 由 90V 亚 180V 均 合用 。 如 用 交流 “ 
有 妈 灯 和 炎 可 用 6.。3 伏 交流 电源 (6.3V ，1A)R 志 可 用 牢 波束 流 式 ， 用 113 或 。 
[1 整流 ， 商 压 糖 2350V80MA ， 经 过 二 只 95MED 及 一 只 AEC 之 滤波 合 
即 可 接 上 成 一 全 交流 楼 ， 如 整流 部 亦 朋 用 金属 贤 从 管 ， 旭 可 改 用 524 
) 赫 极 电压 5V32A ， 高 压 350V 30MA ,二 屏 概 沙 过 ， 另 件 如 下 : ~ 
LIL3L3 ”三 回路 称 圈 


CGI 00035 MED 可 叙 储 电器 
的 00035 MED 可 释 储 电器 
CO3 00035 MED 男 定 储 志 器 
G4 1 _ MED 固定 储 电器 
GC5 1 MED 固定 人 备 包 器 
O6 0023 ”MED 男 定 储 电 器 
且 ! 2 MEG 次 壬 电阻 
(43 7) 





人 





【 


汪 -” 休 二 -必要 介 





R3z 3,0000 欧 姆 
3 庄 1500 欧 姆 

REFC 10 M. 百 . 式 

TiT9 4 : ! 式 低 过 率 伙 压 器 
ViIV3aV3 605 

金属 呐 空 管 炊 座 ”三 只 

(图 中 SH 息 接 金 属 芙 空 管 之 外 攻 ) 


( 国 | 泪 ) 





(如 改 用 玻璃 质 管 空 ， 旭 可 改 用 三 只 37 ， 或 76 号 ) 
”第 二 贺 需 一般 五 极 管 高 放 ，- 角 三 极 管 再 生 力 检 波 ，- 航 五 极 管 
。 怠 放 ， 芙 空 管 篇 6KT ，605 ，6F6 ， 电 源 部 设计 同 第 一 图 。 
Cl1C3 。。 色 束 可 释 储 电器 










C3 .1 _ MED 固定 储 电器 
C4 .1 _ MED 固定 储 电 器 
CO5 00035 :MED 固定 备 电 器 
G6 、 00025 MEFD 可 释 储 电器 
GOT 1 _ MED 固定 储 电 器 : 


(入 





一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 > 





C8 10 _ MED 固定 储 电 器 (50V 耐 压 式 ) 
G9 006 MEHD 固 定 储 电 器 

BR 300 ”欧姆 央 质 电 用 
BR3 30;000 欧 姆 炭 质 电 困 这 
BR3 2 MEG 
R4 30000 欧姆 炭 质 电阻 
BR5 800 ”欧姆 炭 质 电阻 


LIL3 天 地 黎 回 路 粮 圈 
L3L4L5 。 REFO 结 合 再 生 力 入 圈 
T 4 : 1 低 届 李 沟 压 器 


( 丽 则 忠 ) 





REC 10 M.H. 式 

(此 机 高 压 须 180V， 试 时 如 收 香 不 稳定 ， 可 在 R5 连 C4 处 接 - 
30000 欧 姆 通 地 称 。) 

Vi 6KY 

V9 6G5 

V3 6E6 





TAI 


业 三 你 一 拆 各 人 电 


(如 改 用 芙 玻 璃 路 空 管 则 篇 6D6 ;31 人 49) 
第 三 图 亦 香 一 三 管 机 ， 检 波 级 改 用 五 极 管 球 力 检 波 式 ， 故 输出 力 


较 大 ， 但 吉 敏 度 旭 较 素 。 
O1O3 你 束 可 变 储 电器 
GO3 ENMER 
GO4 。L MED 


《 避 山 疏 ) 





(9 .01 MED 


Cl0 006 MFD 
BRI 300 欧姆 
R3 300000 欧 姆 
R3 25000 欧姆 rs 
R4 15000 欧姆 
B5 1 MEBG 
(4 ) 
-和 





和、 和 入 = 代 


二天 天 二 一 二 二 二 王 斑 天 入 天 斑斑 和 ~ 人 一 下 性 一 下 天 下 天 仆仆 全 全 下 人 AAA 





R6 .95 MEG: 
了 有/ 5 MEG 
了 全 8 800 欧 姆 - 


了 1 天 地 稼 结合 稼 轿 
L3L4 REO 高 放 结 合 黎 圈 


人 AL 6K7 
V92 6J7 
V3 636 


( 国 盏 小 


让 


3 


(如 改 用 狼 瑞 贯 空 管 则 可 改 用 6D6 2606 ，42) 
第 四 图 震 超 外 差 式 称 路 ， 中 届 达 篇 465KC 式 ， 以 6A8 任 释 遇 ， 
6g 任 第 三 检 波 ，6F6 任 强 放 。 





L3I4 天 地 各 结 合 狼 轿 


工 3L4 465KC 振 温和 粽 图 
GO2 俊 圳 可 释 储 电器 


(3 465 拖 向 储 电器 : 
( 货 ) 





业 人 独 纸 " 和 入 沁 





COt 0001 MED 
C5 ,1 MIFD 
0O6 1 MIFD 

GOY7 .1 MEFD 

C8 .25 MED 

CO9 EMRTD 

GC10 00025MED 

GI1 .02 MEFD 

CI19 10 MED 

Cl5 007 MEFD 

及 ! 50000 欧姆 

了 2 300 欧姆 

R3 “5000 欧姆 
R4 30000 欧姆 
了 5 5000 欧姆 
R6 15000 欧姆 
R7 1 MG 
了 且 8 。25 MEG 
了 R9 5 MEG 
R00 800 欧姆 

V1L 6AS8 

V92 6J7 

V3 6EF6 


(如 改 用 狼 璃 曝 空 管 则 坊 6AT，6G0，492) 
4G 铝 ) 


洒 从 和 


。 改 基 合 之 本 复式 二 管 收音 机 


在 雷电 华 的 中 期 刊 上 全 登载 过 一 只 二 管 四 效 的 来 复式 收 埋 机 ， 是 
1A6 同 19 号 雨 芙 安 管 配合 的 ， 以 LA6 作 高 放 及 检 波 ，19 作 二 狼 低 放 ， 
所 以 成 绩 很 可 以 了 。 但 在 我 经 过 兹 实 的 试验 略 不 能 使 我 满意 翻 过 了 


兹 种 书籍 才能 得 到 最 后 的 结论 ， 乱 的 是 1A6 的 控制 棍 要 有 相当 的 负电 


压 ， 才 会 发 挥 由 的 全 力 ， 所 以 镑 全部 称 路 改装 一 下 ， 成 续 上 是 佳 ”对 认 
以 前 便装 过 而 得 失败 的 化 位 大 可 一 坛 ， 站 和希 弛 告 装 和 后 的 成 和 绩 ， 有 错误 
”之 克 请 指示 。 

人 

LEI 以 30 号 和 粮 在 地 英寸 征管 上 粒 !0 圈 作 荆 ， 相 距 八 分 之 ~ 
英寸 处 线 190 图 作 L1Lo 

2L3 同 号 入 在 蕊 英寸 直径 管 上 红 60 圈 作 L38 ， 相 距 八 分 之 一 
苋 汁 处 绪 120 圈 作 L2o 


4 同 号 粮 在 起 英语 直 径 管 上 灿 50 圈 ， 放 在 L2L8 粮 圈 管 
上 端 。 

C .05 固 定 电容 器 

103 双 连 式 或 业余 00035 可 释 储 电器 

亿 业余 00035 可 释 储 志 器 

Ct 00025 腾 木 固 定 电容 器 

20 欧 姆 可 炎 电 阻 

RI 3 MEG 志 阻 


5 业余 僵 -1 上 品 低 过 率 释 压 器 
( 委 ) 


人 





汪 一 一休 三 王 拓 可 一生 


一 到 一 一 一 





VIV92 1A6，19 号 所 人 安 管 
了 B 志 135 伏 股 

4A 电 : 3 伏 腹 (1.5 伏 股 二 简 ，A 电 不 足音 量 太 能 须 将 可 狠 电 
” 阻 开 过 -中 以 上 ， 其 至 公开) 。 

C 电 ”4.5 伏 股 二 简 ， 











二 一 一 人 
@ 8B+90V: CC-46VGO Bil355V. 








黎 路 如 上 图 : 
芙 空 管 ， 乏 圈 ， 低 尝 率 灵 压 器 扰 速 风 城 直角 ， 否 则 钨 有 起 感应 作 
用 ”或 用 介 离 奸 亦 可 ， 而 称 圈 个 宜 用 大 一 巅 的 好 "” 
公 钵 另 件 装 在 金属 底板 上 ， ( 民 未 原 允 本) 交友 趟 外 大 天 则 三 
排 烈 较 寅 舒 些 ， 然 接 称 人 总 短 意 好 ， 如 果 接 稼 不 良 ， 亦 往往 能 使 收 各 机 


和 绩 减 低 的 。 


( 50 ) 





本 社 新 鼻 


了 五 OGA 吕 才 人 敏 刻 简 








式样 小 巧 吉 吏 ,内 部 心 子 探 用 总 国 西 站 子 最 优等 单程 炭 精 式 ， 故 
云 伍 度 极 高 ， 上 且 昔 质 清 晰 ， 毫 钴 在 香 形 式 优美 ， 以 之 供 诗 喇 所 大 器 ， 
业余 直 输 发话 机， 超短波 收费 二 用 机 等 之 用 最 入 合 通 ， 篇 普及 研 绝 界 


使 用 起 见 ， 每 只 仅 售 国 种 十 元 正 ， 外 塌 字 宥 另 加 吞 费 五 角 。 





本 往 新 抽 


小 型 低 遇 率 : 效 压 状 





放大 比 李 四 上 比 一 
用 最 优等 漆 包 稳 及 歹 钢 片 所 糖 婴 ， 放 大 效力 特 优 ， 香 量 宏大， 且 
极 清晰 ， 特 殊 设 计 ， 不 因 形 式 小 巧 而 影响 其 放大 效率 ， 适 合 交 流 站 流 


各 式 收 埋 机 之 用 。 








人 备 此 ， 可 任意 收 划 他 球 各 国之 播 井 ， 而 发 童 之 请 晰 ” 吐 捅 
多 这 及 妍 ， , 向 件 之 因 ， 列 度 盘 之 名 号 ， 更 非 市 上 任何 族 香 机 之 所 能 


放 


读者 问答 用 北 _ 



































| 
请 以 此 纸 裁 下 ， 贴 在 信封 上 








寄 上 兹 避 六 路 五 思 八 号 


管 空 真 牌 者 国美 


上: 担 由 
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| 友 玲 所 有 | | 定 从 | 
业 程 机 和 月 上 
版 了 人 每 册 另 售 国 带 一 角 五 分 “外 寄 
驻 
渤 一 费 每 册 一 分 
半 估 和 帮 下 | 定 他 作证 四 朋 国生 元 
而 腿 友 印刷 公司 邮费 在 内 





本 蜀 征 隶 外 举 兆 理 
本 刊 风行 至 男 ， 猎 售 利 丛 优 厚 ， 如 获 邹 心 提 倡 或 有 意 代 钠 者 ， 请 到 赐 
画 接 洽 ， 当 将 说 章 寄 奉 。 


本 刑 征稿 简章 


《一 ) 来 稿 扩 天 大 然 要 电 理论 ， 学 品 ， 研 究 经验 9 新闻 等 著作 及 小 品 广 

字 见 惠 苦 ， 均 所 迎 黎 》 一 各 登 载 * 均 酚 误 下 列 非 酬 5 

( 甲 ) 现金 ， ( 乙 ) 叫 估 “《 丙 ) 林 乔 
《二 ) 来 稿 不 拘 文 导 白 话 ， 但 以 新 颖 简 涤 坊 何 ， 如 保 翻 序 ， 铺 示 原 书 名 稳 
《三 ) 稿件 不 答 登 载 旺 知 ， 概 不 退还 ， 惟 自 举 足 邮 次 项 先 用 明 者 不 在 此 例 
《四 ) 来 稿 请 从 稿 未 署名 费 章 ”并 群 示 地 址 以 便 通 信 。 
《五 ) 来 稿 得 由 本 罚 层 部 纵 呈 之 ， 如 不 磊 堆 员 者 须 预 先 让 明 。 
《六 ) 来 稿 一 释 登 载 ， 序 需 本 刊 版 权 所 有 。 
收 稿 噶 ”上 海 寓 波 路 五 九 作 号 本 刊 辐 辑 部 
广告 价格 
才 面 “每 期 洋 关 十 元 文字 中 双 页 ”每 期 洋 作 元 
土 菊 至 页 每 期 伴 三 十 元 “中 页 每 期 洋 四 元 











封面 内 全 页 每 期 涯 二 干 元 四 分 之 一 页 -每 期 详 三 元 
寺 底 内 全 页 “每 期 着 十 二 元 





本 


种 和 必 


六 管 志 好 超 外 差 式 收 童 机 


赵 旅 行 且 唯一 夏 伴 





抵 论 速 度 进 
及 楼， 及 及 党 : 册 ， 
“使 用 本 机 ，* 做 须 
国王 
降 免 除 疲 交 之 唯一 
可 自由 通行 於 公 国 


生火 :车 
涉 水 ， 妓 村 人 小 
天 地 线 ， 而 数 


量 轻 和 骞 可 < 委 测 
良 伴 妈 代 癸 计 
任 亲 全 六 


住 
二 
1 
下 
昭 


7 殉 
安 


， 病 院 - 省 
时 :外 之 电 . 
理 条 坊 旅 闻 


及 转口 六 
阻 三 ” 


B 


ac -ass 和 ch ad ea 四 下 还 
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